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Brand Name 

Butt 

Tar 

Nic. 

Puffs 

pH 

CO 

Vent. 

Tob. Wt. 

Nic-Filler 


Len. 

mg/cigt. 

mg/cigt. 

/cigt. 


mg/cigt. 

% 

g 

ESS 










II 

Marlboro Long Size (Box) ff)A-3 

26 

30.8 

2.06 

11.1 

5.41 

27.2 

13 

0.709 

/.i ’ iA 1 

Marlboro King Size (SP) . 

28 

30.9 

2.12 

11.9 

5.43 

27.8 

13 

0.752 • 

Rm 

Marlboro King Size (25/pack) //?/ , t'- Z‘ 

28 

31.3 

2.11 

11.6 

5.42 

27.7 

10 



Marlboro Menthol King Size (SP) it £ ; w 

28 

31.0 

2.16 

11.0 

5.43 

26.7 

None' 

0.723 


Marlboro Menthol King Size (Box) •, ** 

28 

30.7 

2.15 

10.8 

5.41 

27.2 

None, 

0.717 • 

warn 

Marlboro-Medium King Size (SP) /vfim z 

34 

23.9 

1.72 

10.8 

5.39 

23.2 

21 

0.674 


Marlboro Medium King Size (Box) mt'A C 

34 

23.7 

1.66 

10.6 

5.39 

23.4 

20 

0.672 

HH9BI 

Marlboro Lights King Size (SP) /f, ■, 

34 

22.9 

1.61 

10.8 

5.38 

24.0 

23 

0.672 

A ' An 

Marlboro Lights King Size (25/pack)/ft. ( 

34 

22.9 

1.58 

10.9 

5.39 

23.5 

22 

0.672 

/' J " 

Marlboro Lights King Size (Box) />! , ;. / 

34 

22.4 

1.56 

10.8 

5.36 

23.6 

22 

0.669 r J 

- ' . ' 

Marlboro Lights Menthol King Size (SP)/ib^ 

34 

22.5 

1.58 

10.4 

5.42 

21.4 

24 



Marlboro Lights Menthol King Size (Box>*^ w 

*34 

21.7 

1.56 

10.3 

5.38 

21.1 

24 

0.650 


Marlboro 100 (SP) /DA A 

34 

31.8 

2.27 

13.6 

5.38 

28.9 

13 

0.858 •• 


Marlboro 100 (Box) /->; y /; 

34 

31.9 

2.20 

13.3 

5.41 

29.7 

13 

0.839 - 

/1 * c r 
/7 / 

Marlboro Medium 100 (SP) /}; AjlA 

39 

27.3 

1.95 

13.1 

5.38 

26.5 

20 

mn 

/ - > 

t 

Marlboro Medium 100 (Box)//-, - f y 

39 

27.3 

1.92 

12.9 

5.38 

27.1 

20 

0.800 

t A 

Marlboro Lights 100 (SP) ft) A ? 

39 

24.2 

1.73 

13.2 

5.35 

27.1 

30 

0.811 ! 

i - A *' 

Marlboro Lights 100 (Box) /)/ f J 

39 

24.3 

1.71 

13.4 

5.38 

26.5 

28 

0.794 • 

H.- : 3 

Marlboro Lights Menthol 100 (SP) /})/, 7/ri 

39 

23.0 

1.64 

12.9 

5.36 

26.5 

32 

0.780 

mrii 

Marlboro Lights Menthol 100 (Box)^ v , ryj J 

39 

22.8 

1.60 

12.9 

5.36 

25.6 

30 

0.769 



/■hJ.J 


,a. 


■=# 
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Brand Name 

Butt 

Tar 

Nic. 

Puffs 

pH 

CO 

Vent. 

Tob. Wt. 

Nic-Filler 


Lcn. 


E3§511!1 



SS9 

mm 


wmm 







\mm 



mm 

Marlboro Long Size (Box) 

26 

30.8 

2.06 

li.i 

5.41 

27.2 

13 

0.709 


Marlboro King Size (SP) 

28 

30.9 

2.12 

11.9 

5.43 

27.8 

13 

0.752 


Marlboro King Size (25/pack) 

28 

31.3 

2.11 

11.6 

5.42 

27.7 

10 

0.743 


Marlboro Menthol King Size (SP) 

28 

31.0 

2.16 

11.0 

5.43 

26.7 

None 

0.723 


Marlboro Menthol King Size (Box) 

28 

30.7 

2.15 

10.8 

5.41 

27.2 

None 

0.717 


Marlboro Medium King Size (SP) 

34 

23.9 

1.72 

10.8 

5.39 

23.2 

21 

0.674 


Marlboro Medium King Size (Box) 

34 

23.7 

1.66 

10.6 

5.39 

23.4 

20 

0.672 


Marlboro Lights King Size (SP) 

34 

22.9 

1.61 

10.8 

5.38 

24.0 

23 

0.672 


Marlboro Lights King Size (25/pack) 

34 

22.9 

1.58 

10.9 

5.39 

23.5 

22 

0.672 


Marlboro Lights King Size (Box) 

34 

22.4 

1.56 

10.8 

5.36 

23.6 

22 

0.669 


Marlboro Lights Menthol King Size (SP) 

34 

22.5 

1.58 

10.4 

5.42 

21.4 

24 

0.654 


Marlboro Lights Menthol King Size (Box) 

34 

21.7 

1.56 

10.3 

5.38 

21.1 

24 

0.650 


Marlboro 100 (SP) 

34 

31.8 

2.27 

13.6 

5.38 

28.9 

13 

0.858 


Marlboro 100 (Box) 

34 

31.9 

2.20 

13.3 

5.41 

29.7 

13 

0.839 


Marlboro Medium 100 (SP) 

39 

27.3 

1.95 

13.1 

5.38 

26.5 

20 

0.808 


Marlboro Medium 100 (Box) 

39 

27.3 

1.92 

12.9 

5.38 

27.1 

20 

0.800 


Marlboro Lights 100 (SP) 

39 

24.2 

1.73 

13.2 

5.35 

27.1 

30 

0.811 


Marlboro Lights 100 (Box) 

39 

24.3 

1.71 

13.4 

5.38 

26.5 

28 

0.794 


Marlboro Lights Menthol 100 (SP) 

39 

23.0 

1.64 

12.9 

5.36 

26.5 

32 

0.780 


Marlboro Lights Menthol 100 (Box) 

39 

22.8 

1.60 

12.9 

5.36 

25.6 

30 

0.769 
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